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DR. M.N.S. SWAMY AGREES TO SERVE ADDITIONAL YEAR IN POST 


MONTREAL / 25 May 1992 -- Dr. M.N.S. Swamy has 
graciously accepted a University request that he remain as Dean 
of Concordia University's Faculty of Engineering and Computer 
Science for an additional year, until 31 May 1993. 

Dr. Swamy's third consecutive term as Dean will end on 
31 May 1992, but the Advisory Search Committee empowered to 
nominate a Dean for the period 1992-1997 has not yet completed 
its work. 

Concordia University's Board of Governors extended Dean 
Swamy's appointment at its May meeting. 

The 57-year-old specialist in circuits and systems came 
to Concordia in 1968, and was named Chair of the then Sir George 
Williams University Department of Electrical Engineering in 1970. 

He was first appointed Dean of the Concordia Faculty of 
Engineering and Computer Science in 1977, and re-appointed in 
1982 and 1987. 

An active researcher and teacher during all of his 
years as Dean, Dr. Swamy is also a leading member of the 
expatriate Indian community in Canada, and he has served with v 
distinction in numerous local, national and international pp 
organizations. 

Dr. Swamy was a leading force behind the creation of ll = 
the Chair in Hindu Studies at Concordia University, and he has 
committed himself to increasing the role that women play in the 


engineering profession. 
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UNIVERSITE CONCORDIA: LE DOYEN DE LA FACULTE DE GENIE 
ET D'INFORMATIQUE ACCEPTE DE PROLONGER D'UN AN SON MANDAT 


MONTREAL / le 25 mai 1992 -- M. M.N.S. Swamy a acquiescé 
a la demande de l'Université Concordia de prolonger d'un an son 
mandat de doyen de la Faculté de génie et d'informatique, soit 
jusqu'au 31 mai 1993. 


Le troisiéme mandat consécutif de M. Swamy au décanat devait 
prendre fin le 31 mai 1992, mais le comité de consultation pour 
la nomination d'un ou d'une doyenne pour la période 1992-1997 
n'ayant pas encore terminé ses travaux, le Conseil 
d'administration de l'Université Concordia décidé de prolonger le 
mandat de M. Swamy, lors de sa réunion du mois de mai. 


Agé de 57 ans, ce dernier est spécialiste en circuits et 
systemes. Il est entré a l'Université Sir George Williams en 1968 
puis a été nommé, en 1970, directeur de ce qui était alors le 
Département de génie électrique. 


Nommé doyen de la Faculté de génie et d'informatique de 
l'Université Concordia en 1977, il a été reconduit dans ses 
fonctions en 1982 puis en 1987. 


Chercheur et professeur actif tout en assumant sa charge de 
doyen, M. Swamy est également un chef de file de la communauté 
indienne immigrée au Canada. Il s'est d'autre part distingué dans 
de nombreux organismes locaux, nationaux et internationaux. 


M. Swamy a été l'un des instigateurs de la création de la 
chaire en études hindoues de l'Université Concordia. Il milite 
activement en faveur de la présence accrue des femmes dans la 
profession d'ingénieur. 
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